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Hydraulic oil just can flow into valve through port 
“4” and the valve only can be sealed under the two 
situations: 
1)Pressure at the closed port is zero; 
2)Pressure at the closed port is lower than at the 
tow open ports. 
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(1)Product code: 
KHB-Valve block Ball-shaped DN04-25/40 
KHM-Sleeves Ball-shaped DN32-50 

(2) Thread size or the pipe diameter and connection type 

(3)Valve function Symbol:See below uses symbols 

(4)Valve and joints material: 
1-Carbon steel, 4- Stainless Steel 

(5)Ball and spindle material control: 
1-Carbon steel, 4- Stainless Steel 

(6)The seal material: 
1-POM, 4-Polytetrafluoroethylene 
5-PEEK 

(7)Joint seal and Control spindle seal: 
2-NBR, 4-FPM. 6-EPDM 

(8)Handle Type: 
04-Casting zinc crooked handle 
05-Steel straight handle 
06-Steel crooked handle 

(9)Surface treatment:Please specify other requirements 


(7) (8) (9) 


#83) 8 4 S/Valve function Symbol 


L#é/Shape 90° i&f/Commutation TÉ/Shape 90° $&[5/Commutation 
| | 
ESCH DS Eat 
3 ( \ 2 3 ( Je 3 ( \ 2 3 ( 2i 
J \ X LA N 
L^ L^ I», ee 
1 1 1 1 
L L 
SW 
MX 03 
d 
[ 1 ) 
i 
2 
0 mn x 
El 


http://www.nbhoge.com 7] 


KHB3KZ: 7 ZWE AA EER 


KHB3K Two-position Three-way High Pressure Ball Valve 


80143 | KHB3K-M30x1.5 | 16 | 315 | 15 | 24 | M30x1.5| 13 | 84 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 43 | 11 | 12 | 42 
80144 |KHB3K-M36x2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36x2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 52 
80145 |KHB3K-M42x2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42x2 | 18 | 116 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 58 
80146 | KHB3K-Ms2x2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52x2 | 20 | 149 | 84 | 75 |1045| 375 | 84 | 14 | 14 | 72 
80147 | KHB3K-M60 x 2 40 | 315 | 38 | 50 | M60x2 | 22 | 174 | 91 85 |1155| 425 | 95 | 14 | 17 | 79.5 
80148 | KHB3K-M72x2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72x2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 89 


SS 
SANA 
3| [Ie s E 
x 
i 1 
JB984-77 ISO 228 ANSI B1.20.1 
JB984-77 5M ris mr $j/Male Face Sealk 
KS 38 8 Model DN | PN | LW | RA di i L L1 B H h1 h2 | h3 | SW 8 
80139 |KHB3K-Mi2x1.25| 4 | 315 4 8 |Mi2x125| 9 61 | 37 | 28 | 445 | 13 | 34 8 9 35 
80140 |KHB3K-M16x15 | 6 | 315 6 11 | M16x1.5 | 11 69 | 37 | 28 | 445 | 18 34 8 9 35 
80141 |KHB3K-M22x15 | 8 | 315 8 16 | M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 525 | 17 40 8 9 38 
80142 | KHB3K-M27x1.5 | 10 | 315 | 10 | 20 | M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 8 9 38 
| 
| 


ISO 228% $8 &/Female 


RS SS Model | DN PN LW d1 Bp B H hi h2 h3 sw s 
80149 | KHB3K-G1/8 4 315 6 Gia | 10 69 37 28 | 445 18 | 34 8 9 | 35 
80150 | KHB3K-G1/4 6 315 6 Gi/4| 14 69 37 28 | 445 13 | 34 8 9 35 
80151 | KHB3K-G3/8 10 315 10 | G3/8 | 14 72 42 32 | 525 17 | 40 | 8 9 36 
80152 | KHB3K-G1/2| 13 315 13 | Gi/2| 16 83 48 | 35 | 525 17 | 40 8 9 40 
80152-1 KHB3K-G1/2 16 315 15 ous 16 83 47 38 | 63.5 19 | 43 11 9 | 42 
80154 | KHB3K-G3/4 | 20 315 20 | G3/4 | 18 95 60 | 48 75 24 | 54 12 12 | 49 
80155 KHB3K-G1 25 315 25 Gi | 20.5 113 65 | 55 82 28.5 | 61 12 12 | 56.5 
80157 | KHB3K-G1'4| 25/32 | 315 25 |G1/4 | 22 120 65 60 82 | 285 o 12 14 60 
80156 | KHB3K-G1'/4| 32 315 30 |G1/4| 22 110 84 | 75 | 1045 | 375 | 84 14 17 | 55 
80158 | KHB3K-G1'/2 40 315 38 | G1/2| 24 130 91 | 85 | 1155 | 425 | 95 14 17 | 65 
80159 | KHB3K-G2 50 315 48 G2 | 26 140 | 100 | 105 | 133 | 525 | 1125 | 14 17 | 70 


ANSI B1 20, 1NPT PER ZL/NPT Female 


RS | B£Mode | DN | PN | LW | di i L L1 B H hi h2 n3 | sw S 
80160 |KHB3K-G1/8NPT| 4 | 315 6 aner 105 | 69 37 28 | 445 | 13 | 34 8 9 35 
80161 |KHB3K-GIANPT e 315 6 |1/4NPT| 14 69 37 28 | 445 | 18 34 8 9 35 
80162 |KHB3K-G3IBNPT 10 | 315 10 |3/BNPT| 14 | 72 | 42 | 32 | 825 | 17 | 40 8 9 36 
80163 |KHB3K-GUI2NPT 13 | 315 | 18 [1/2NPT| 17 83 48 35 | 825 | 17 40 8 9 40 
80164 KHB3K-GSANPT| 20 | 315 | 20 |3/4NPT| 19 95 60 48 75 24 54 12 12 49 
80165 |KHB3K-GINPT | 25 | 315 | 25 "NEI 225 | 113 | 65 | 55 82 | 285 | 61 12 12 | 56.5 
80167 KHB3K-GI/ANPT 25/32 | 315 | 25 1/4NPT 22.5 | 120 | 65 | 60 82 | 285 | 61 12 12 60 
80166 |KHB3K-G1/4NPT 32 | 315 | 30 1/4NPT 25 | 120 | 84 | 75 | 1045 | 37.5 | 84 14 14 60 
80168 |KHB3K-Gi/2NPT 40 | 315 | 38 1/2NPT 25 | 130 | 91 85 | 1155 | 42.5 | 95 14 17 70 
80169 KHB3K-G2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 105 | 183 | 525 | 1125 | 14 17 75 
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SAE J 514 UN/UNF fs &t/Female 

RS | HEMode | DN | PN | LW | di i L L1 B H m | m2 ] na | sw] s 

80601 |KHB3K-SAE4 | 6 | 315 | 6  |SAE4 | 12 | 69 | 37 | 28 | 445 | 13 | 34 8 9 35 

80602 |KHB3K-SAEG | 10 | 315 | 10 aam | 72 | 42 | 32 | 825 | 17 | 40 | 8 9 36 

80603 |KHB3K-SAEB | 13 | 315 | 13 | SAEB | 15 | 83 | 48 | 37 | 525 | 17 | 40 8 9 40 

80604 |KHB3K-SAE12 20 | 315 | 20 |sam12| 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 12 | 142 | 49 

80605 |KHB3K-SAE16| 25 | 315 | 25 ap 20 | 113 | 65 | 55 | 82 | 285 e 12 | 12 | 565 

80606 |KHB3K-SAE20| 25/32 | 315 | 25  SAE20| 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 285 e 12 | 12 | 60 

80607 |KHB3K-SAE20 32 | 315 | 30  SAE20 20 | 120 | 84 | 75 | 1045 | 375 | 84 14 | 14 | 60 

80608 |KHB3K-SAE24 40 | 315 | 38 |SAE24 | 20 | 130 | 91 85 | 1155 | 425 | 95 14 | 17 | 70 

80609 |KHB3K-SAE32 50 | 315 | 48 |SAES2| 20 | 140 | 100 | 105 | 133 | 825 | 1125 | 14 | 17 | 75 
DIN 2353 $£ /Light Series Note thatthe ine Seinen he retta rim 

RS | HMode | DN | PN | LW | RA di aca Es H ht | n2 | ha |SWi | S 

80170 |KHBSK-06LR| 4 | 315 | 4 | 6 | MI2x125 | 10 | 67 | 37 | 28 | 445 | 18 | 32 | 8 | 9 | 345 

80171 |KHB3K-OBLR| 6 | 315 | 6 | 8 | Mi4xt.5 | 10 | 67 | 37 | 28 |445 13 | 32 | 8 | 9 |345 

80172 |KHB3K-10LR| 8 | 315 | 8 | 10 | Mi6x15 | 11 | 74 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 37 

80173 |KHB3K-12LR | 10 | 315 | 10 | 12 | Mi8x15 | 11 | 74 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | a 

80174 |KHB3K-15LR | 13 | 315 | 13 | 15 | M22x15 | 12 | 82 | 48 | 37 | 525 | 17 | 43 | 8 | 9 | 40 

80175 |KHB3K-18LR | 13 | 315 | 13 | 18 | M26x15 | 12 | 82 | 48 | 37 | 525 | 17 | 43 | 8 | 9 | 42 

80176 | KHB3K-18LR| 16 | 315 | 15 | 18 | M26x15 | 12 | 82 | 47 | 38 | 68.8 | 19 | 46 | t1 | 9 | 42 

80177 |KHB3K-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 M30x2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 52 

80178 |KHB3K-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 M36x2 | 14 | 108 | 65 | 55 | 82 | 285 | 61 | 12 | 12 | 54 

80179 | KHB3K-35LR | 25/32) 315 | 25 | 85 M45x2 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 285 | 64 | 12 | 14 | 56 
DIN 2353 EA 3/Heavy Series Note that the line RENE 

RS | ZE Model | DN | PN | LW | RA cu p Er ETSI H | hi | na | hs [ swi] s 
80181 |KHB3K-08sR| 4 | 315 | 5 | 8 | Mt6xi5 | 12 | 73 | 37 | 28 |445 13 | 34 | 8 | 9 | 837 
80182 |KHB3K-10SR| 6 | 315 | 6 | 10 | Misxis | 12 | 73 | 37 | 28 |445 | 13 | 34 | 8 | 9 | 937 
80188 |KHB3K-125R| 8 | 315 | 8 | 12 | M20x15 | 12 | 76 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 
80184 |KHB3K-14SR | 10 | 315 | 10 | 14 | M22x15 | 14 | 80 | 42 | 32 |525| 17 | 40 | 8 9 | 40 
80186 |KHB3K-16SR| 13 | 315 | 13 | 16 | M24x15 | 14 | 86 | 48 | 35 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 435 
80187 |KHB3K-208R | 13 | 315 | 13 | 20 M30x2 | 16 | 90 | 48 | 35 |525| 17 | 40 | 8 | 9 | 45.5 
80188 |KHB3K-20SR| 16 | 315 | 15 | 22 | M30x2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 455 
80189 |KHB3K-258R| 20 | 315 | 19 | 25 M36x2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 56 
80190 |KHB3K-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 M42x2 | 20 | 120 | 65 | 55 | 82 ms 61 | 12 | 12 | 60 
80191 |KHB3K-38SR 25/32| 315 | 25 | 38 ms2x2 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 |285| 64 | 12 | 14 | e 


http://www.nbhoge.com Uri 


E M —18 eH 
mn E KHB3K Two-position Three-way High Pressure Ball Valve 


NBHOGE KHB3KASI— SER 
Be 


1807-1 AR 


di 


E L 
Al PS RAE 
[INN ms DN | PN Dm di ile laleli alm ne] ns [swt] s 
80192 KHB3K-N -M14 x 1.5 6 |315| 6 | Mi4x15 | 14 | 69 | 37 | 28 |445| 13 | 32 | 8 | 9 | 35 
80193 KHB3K-N -M18x 1.5 10 |315 | 10 | MI8x1.5 | 13 | 72 | 42 | 32 |52.5| 17 | 40 | 8 | 9 | 36 
80194 KHB3K-N -M22 x 1.5-SW9 18 | 315 | 18 | M22x1.8 | 15 | 83 | 48 | 35 525 17 | 40 | 8 | 9 | 40 
80195 KHB3K-N -M27 x2 20 | 315| 20 | M27x2 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 
80196 KHB3K-N -M33x2 25 | 315 | 25 | M33x2 | 20 | 118 | 65 | 57 | 82 |28.5| 64 | 12 14 |56.5 
80196-1 KHB3K-N -M42 x2 32 |315| 30 | M42x2 | 22 110 | 84 | 75 104.5 37.5 84 | 14 | 17 | 55 
80196-2 |  KHBSK-N-M48x2 | 40 315 | 38 | M48x2 | 24 130 91 | 85 115.5 42.5| 95 | 14 | 17 e 
| 80196-3 | KHB3k-N-M60x2 | 80 | 315 | 48 | M60x2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52.5 112.5| 14 | 17 | 75 
1907-1 DS 
RS ms DN | PN | LW di i [ec [un] [x [ni | ne | na [sw] s 
80197 KHB3K-1/8BSPT 4 |3155| 6 | ree | 11 | 69 | 37 | 28 |445| 13 | a2 | 8 | 9 | 35 
80198 KHB3K-1/4BSPT 6 as 6 | rea | 14 | 69 | 37 | 28 |445| 13 | 32 | 8 | 9 | 35 
80199 KHB3K-3/8BSPT 10 | 315 | 10 | Reza | 14 | 72 | 42 | 32 |525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 
80200 | KHB3K-1/2BSPT | 48 as 18 pes | 17 | 88 | 48 | 35 525 17 | 40 | 8 | 9 | 40 
80201 KHB3K-3/4BSPT 20 as 20 pen | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | i4 | 49 
80202 KHB3K-1BSPT 25 | 315 | 25 Rc! |225 113 | 65 | 57 | 82 |28.5| 64 | 12 | 14 | 56.5 
80208 | KHB3K-1'/4BSPT (25/32 315| 25 pen |22.5 120 65 | 60 | 82 (28.5 64 | 12 | 14 | 60 
| DEZ 


(ARSE, AARG, WRAL, SETERPRDCS SRI A, FRABASERAA, ROBAR, HE S: KHB3K-G3/4-L-1112-04 (RR E) 
(2))] f& EE E EARR EH S 80 201122 88 MHRA 4. 
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